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A^NCHONS P our Gaz d Essence, Gaz de Ville, Acétylène 


Pour appareils “VERY BEST” 
et tous autres systèmes au Gaz d’essence 




Pour 

Becs Renversés 





Indiquer le 

nom du bec: BB, i, 2 

Pièce 

Par'ï'i 

Par 50 

Qualité supérieure . . 



0 50 

O 48 

0 45 

— extra soie . . 




0 90 

0 85 

0 80 


Pour Becs Acétylène 

12 et 18 litres 


Qualité supérieure Net, Frs 0 40 0 38 0 36 

— extra soie — 0 70 0 65 0 63 


Pour beos droits, qua- 
lité ordinaire. . . . 

Pour becs droits, qua- 
té supérieure renfor- 
cée Ramie ..... 

Pour beos droits, qua- 
lité extra en soie, très 
résistants pouvant 
être touchés et pliés 
une fois brûlés . . . 

Pour becs renversés, 
qualité supérieure . 

Pour becs renversés, 
qualité extra en soie. 


Pièce Par25 Par50 
Net, Frs 0 45 0 43 0 41 

— 0 50 0 48 0 45 


Pour le Gaz de Ville 

Pour Becs droits : Bit, o, i, 2 

Suspension à potence 

Qualité Ramie, lil sim- 
ple ....... . Net, Frs 0 35 0 33 0 31 

Dualité Ramie, double 

fil (lil forti — 0 45 0 43 0 41 

Qualité extra en soie . — 0 90 0 85 0 80 

Avec suspension à couronne, 
tige comprise 

Dualité Ramie, fil sim- 
ple — 0 38 0 35 0 32 

Qualité Ramie, double 

fil (fil fort) — 0 50 0 48 0 45 

Qualité extra en soie . — 0 95 0 90 0 85 


MANCHONS A ESSENCE POUR BECS LG. BECS NOËL, BEC LEFEBVRE 
BEC CARMIEN, LAMPE TITO LANDI, etc. 

POUR BECS AGAZ AU BENZOL - POUR BECS DENAYROUZE AU LUSOL 
POUR BECS A PÉTROLE DE iTOUTES MARQUES 
POUR LAMPES INTENSIVES AUER AU GAZ DE VILLE 
POUR BECS VISSEAUX AU GAZ DE [VILLE, etc. 


PRIX SUR DEMANDE 



